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DENON - ein Wertbesiit für Hi 


Sehr geehrter Musikfreund, 


unter der Marke DENON bietet das bekannte japanische 
Unternehmen Nippon Columbia Со. Ltd. hochwertige 
HIFi-Geräte bis hin zu Studio-Ausrüstungen der japani- 
schen Sender im Audio-Video-Bereich an. 

otrengste Anforderungen an die Qualität der Elektronik 
und die mechanische Präzision der Produkte gelten für 
alle DENON-Erzeugnisse — trotz technischer und preis- 
licher Unterschiede. 

Die DENON HiFi-Komponenten — HiFi-Receiver und 
HIFi-Tuner sowie HiFi-Verstärker unterschiedlichster Lei- 
stungskategorien —, die heute in der Bundesrepublik 
Deutschland angeboten werden - sind hinsichtlich 
Design, Technik und Bedienungskomfort in enger Zu- 
sammenarbeit mit der BOLEX GmbH, Foto-HiFi-Audio- 
vision, als DENON-Generalvertretung für die BRD und 
Westberlin unter Beachtung der besonderen Wünsche 
und Forderungen des deutschen Verbrauchers konzipiert 
und entwickelt worden. Der Markt und seine sich ständig 
verändernden und neu gestaltenden Bedingungen und 
Forderungen ist also Basis und Ausgangspunkt der Pro- 
dukt- und Sortimentspolitik für DENON HiFi-Geräte. 
Das spezifische BOLEX Marketingkonzept mit Vertrieb 
der DENON-Produkte ausschließlich über den qualifi- 
zierten HiFi-Fachhandel und dem geschätzten BOLEX 
HIFi-Service sichern den HiFi-Interessenten optimale 
»\/erbrauchernutzen«. 

Unseren nachfolgenden ausführlichen Produktbeschrei- 
bungen für das Angebot von HiFi-Geraten der Marke 
DENON möchten wir zum besseren Verständnis und als 
zusätzliche Information einige allgemeine technische 
Begriffe und Erläuterungen von HiFi-Meßdaten voran- 
stellen. Die Erklärung konkreter, auf einzelne DENON- 
Geräte zutreffende Fachausdrücke und Zusammenhän- 
ge, die tiefer in die technische Materie eindringen, fin- 
den Sie auf den letzten Seiten. 


Mit den besten Wünschen für einen vollendeten 
HIFiI-Genuß mit DENON 

Ihre 

BOLEX GmbH Foto- HiFi- Audiovision 


Erläuterung einiger 
allgemeiner HiFi-Begriffe 


Deutsche HiFi-Norm DIN 45 500 

Die Mindestanforderungen ап HiFi-Anlagen 
sind іп der Bundesrepublik Deutschland 
durch DIN 45 500 festgelegt. Außerdem gibt 
diese Norm eindeutig die Meßmethoden ап, 
die zur Festlegung der Werte führen. 


Einheit Dezibel 

Die Einheit Dezibel ist eine logarithmische 
Zahl, die zwei Größen miteinander ver- 
gleicht. Zu jedem dB-Wert gehört ein Faktor, 
der aussagt, um wieviel sıch eine Größe 

von der zweiten unterscheidet. Ein Beispiel: 
Der dB-Wert 40 gibt an, daß eine bestimmte 
Zahl 100x größer ist als die Vergleichszahl. 
Dem dB-Wert 80 ist bereits der Multiplikator 
10000 zugeordnet. 


Klirrfaktor 

Diese Prozentangabe bezieht sich auf nicht- 
lineare Verzerrungen, die z. B. an Verstärkern 
und Tunern entstehen. Es handelt sıch also 
um Frequenzen, die im Originalklang nicht 
enthalten waren und deshalb verfälschen. 
Nach DIN 45 500 darf der Klirrfaktor bei HiFi- 
Verstärkern 1 % nicht übersteigen. Der 
DENON-Verstärker PMA-700Z weist einen 
Klirrfaktor von 0,05 Зе auf. 


Ausgangsleistung 

Die Sinus-Ausgangsleistung ist die »Kraft 
іп Watt«, die vom Verstärker je Kanal über 
einen längeren Zeitraum abgegeben wird 
(Dauerton). Die Musikleistung liegt immer 
über der Sinus-Ausgangsleistung, da sie 
dem Gerät пиг kurzzeitig abverlangt wird. 
Zur Beurteilung sollte jeweils die Sinus- 
Ausgangsleistung dienen. Die HiFi-Norm 
45 500 fordert als Mindestwert bei 4 Ohm 
2х 6 Watt Sinusleistung pro Kanal. DENON 
Geräte liegen zwischen 50 und 150 Watt 
sinusleistung bei 4 Ohm. 


Trennschärfe 

Die Trennschärfe gibt an, wie диї das 
Empfangsteil zwei benachbarte Sender 
voneinander trennt. Je höher der Zahlenwert 
(in dB) umso besser ist die Trennschärfe. 
Die erstklassige Trennschärfe der DENON 
Receiver und Tuner liegt bei 75 und 80 dB 
(wobei 40 dB bereits ein gutes Gerät kenn- 
zeichnen). 


Fremdspannungsabstand 

Der Fremdspannungsabstand in dB gibt ап, 
um wieviel das im Tuner und Endverstärker 
erzeugte Rauschen leiser ist als die wie- 
dergegebene Musik. DIN 45 500 verlangt 
mindestens 50 dB Abstand. 

DENON Receiver und Bausteine liegen je 
nach Modell zwischen 65 und 75 dB. 

Diese Meßgrößen stellen ein Beurteilungs- 
kriterium dar, das Ihnen gestattet, DENON 


i-Enthusiasten und Mlusikieb 


Modelle untereinander und mit Geräten 
anderer Hersteller zu vergleichen. 

Die folgenden drei Ausstattungsmerkmale 
bestimmter DENOÖN-Modelle möchten wir 
detaillierter erläutern, da sie für HiFi-Lieb- 
haber eine besondere Raffınesse darstellen. 


Unabhängige Bandaufnahme 
(Back Recording) 
Die DENON-Receiver GR-555 und GR-535 
bieten dem Tonband- und Cassettenfreund 
die Möglichkeit, Aufnahmen unabhängig 
vom gerade laufenden Programm, auch von 
iner anderen Tonquelle aufzuzeichnen. Sie 
Ф-- zum Beispiel Schallplatten hören 
und gleichzeitig eine UKW-Sendung auf 
Band aufnehmen — oder umgekehrt. Die 
Graphik zeigt Ihnen diese Situation: 
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Innebenstehender Tabelle sind alle Aufnahme- 
möglichkeiten mit einem- oder zwei Tonband- 
geräten zusammengefaßt. 








Leistungs- und Pegelanzeige durch 
V.U.-Meter (Volume Unit: Lautstärke- 
Einheit) 

Hier handelt es sich um ein sehr inter- 
essantes technisches Feature aus der 
Kombination der Bausteine TU-500/PMA- 
700 2, das auch dem Besitzer des ОЕМОМ 


Funktion: PHONO 1 


BACK RECORD: ON 
TAPE MONITOR: SOURCE 
DUBBING: SOURCE 


Programmquelle 


PHONO 1 
PHONO 2 


| FMAUTO 






FM MONO 


Über FUNCTION eingeschaltete 
und über Lautsprecher abgehörte 
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Receivers GR-555 zur Verfügung steht. 

Die beiden Hauptinstrumente sind neben 

ihren Funktionen beim UKW-Empfang als 

Ф Leistungsmesser für die Endverstärker 
undals 

Ф Pegelmesser für vielfache Funktionen der 
ganzen Anlage nutzbar 





Klangeinsteller mit umschaltbarem 
Einsatzpunkt 

Mit den Schaltern »TURNOVER«, die sowohl 
beim DENON Receiver GR-555 als auch 
beim Verstärker PMA-700 Z beiden Klang- 
einstellern zugeordnet sind, kann der je- 
weilige Teilbereich des Tonspektrums in 
unterschiedlicher Weise beeinflußt werden. 
Zur Feinjustierung sind jeweils noch neun 
Zwischenstellungen (Präzisions-Rasten- 
schalter) vorgesehen. 


Bandaufnahmemöglichkeit bei | 
Schalter BACK RECORD | 








in Position OFF in Position ON 


von РНОМО 1 von FM AUTO 


von РНОМО 2 von FM AUTO 





von FM AUTO 






von РНОМО 1 
von ЕМ MONO уоп PHONO 2 






von AUXILIARY - 











кеў ET эцэх зара ресе ча 


dial tuning 
meter БЄӨӨВСЇОГ 


5... 
бењу FM пар berg FMi muting 
right нае po : : х \ 


кота! 5 ай ж 1 
хааг шин Хо пп = 
я 






Bausteine oder Receiver? Diese Frage 
stellte sich in der Vergangenheit nicht. Unter 
»Vergangenheit« ist die Zeit gemeint, in der 
es weder Transistoren noch integrierte 
Schaltungen gab. Technische Gründe spra- 
chen damals noch dafür, den Rundfunkteil 
und den Verstärker getrennt zu halten. 
Heute sind Receiver (ein international übli- 
cher Begriff) zum selbstverständlichen 
Bestandteil des HiFi-Angebotes geworden 
und stehen in der Leistung stärksten Bau- 
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steinkombinationen nicht nach. 

DENON bietet jetzt mit den neuen Modellen 
GR-555 und GR-535 exclusiv für die 
Bundesrepublik Deutschland zwei Receiver- 
Varianten, die beide zur absoluten Spitzen- 
klasse zählen. Das technische Grund- 
konzept und das äußere Erscheinungsbild 
sind bei beiden Modellen fast identisch. 
Von ihrer Funktion und Bedienungshäufig- 
keit her unterscheidet DENON bei den 
Receivern zwischen primären und sekun- 
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dären Bedienungselementen. Zu den 
ersteren zählen u. a. die Regulierung der 
Lautstärke, die Programmwahl und der 
Hauptschalter »Power«. Als sekundär (doch 
deshalb nicht weniger wichtig) sind 2. В. 
Klangeinsteller, Loudness-Korrektur und 
der Lautsprecher-Schalter zu bezeichnen. 
Folgerichtig hat DENON die sekundären 
Bedienungselemente mit einer ausklapp- 
baren Sichtblende unterhalb der Skala ab- 
gedeckt. Auch hier zeigt sich die enge 


CVR GR- 
ШЕШ GR-535 





Verbindung zwischen DENON-Design und 
Funktion. Neben der interessanten Front- 


platten-Gestaltung liegt der Vorteil dieser 
Blende darin, daß die routinemäßige Benut- 
zung der Anlage vereinfacht wird. Alle dazu 
nicht benötigten Knöpfe und Schalter sind 
verdeckt und vor unbeabsichtigter Verstel- 
lung und Staub geschützt. Zum Öffnen der 
sichtblende genügt ein leichter Druck gegen 
ihre obere Abgrenzung - der Verschluß 
rastet aus und gibt die Abdeckung frei. 








DENON Receiver GR-555 


Empfangsteil/Tuner 

Ф Die Abstimmung erfolgt über einen 5fach 
Präzisions-Drehkondensator 

Ф Ein Dual Gate MOSFET in der HF-Vorstufe 
und im Mischer sichern extreme Rausch- 
freiheit 

Ф Der Zwischenfrequenz-Verstärker mit 
strikter Trennung der verschiedenen 


Aufgabenbereiche istzweifach vorhanden. 


Darüber hinaus wurde der DENON Receiver 

GR-555 mit einem speziellen 

Ф 114 kHz Multiplex-Tiefpaßfilter ausge- 
stattet. Dieses Filter ist in Empfangs- 
situationen nützlich, wo zwei Stereo- 
Programme in einem Abstand von 200 
kHz, also extrem eng nebeneinander auf 
der Skala liegen und sich durch die Über- 
schneidung ihrer Aussendungen gegen- 
seitig stören. Das Tiefpaßfilter schafft hier 
störungsfreien Empfang. 

@ Als Vorbereitung auf die auch in Europa 
mittelfristig zu erwartenden Dolby-UK\W- 
Sendungen des Rundfunks wurde der 
GR-555 bereits mit einem Dolby-Stretcher 
für FM-Sendungen ausgestattet. 

Außerdem verfügt der ОЕМОМ Receiver 

GR-555 über ет 

Ф kalibriertes Feldstärke-Anzeige-Instru- 
ment zur genauen Bestimmung der 
Empfangs- und Antennenqualität sowie 
über eine 

© Modulations (Hub)-Überwachung durch 
umschaltbare V.U.-Meter 


Verstärkerteil/Amplifier 


Die Forderung nach höchster Belastbarkeit 
— und höchsten Reserven – führte zu der 
kraftvollen Sinus-Ausgangsleistung von 2x 
150 Watt (4 Ohm). Besondere Merkmale 
des Verstärkers sind die 

Ф Klangeinsteller mit umschaltbarem Ein- 
satzpunkt (siehe auch Seite 3) 

Ф Zusätzliche Klangeinsteller mit Präzi- 
sionsrastenschaltern anstelle normaler 
oder kugelgerasteter Potentiometer 
(exakte 2 dB-Schritte von Stufe zu Stufe) 

Ф Dubbing und Monitorschaltung für zwei 
Nagnetbandgeräte 
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Ф Audio Muting Einrichtung zur besseren 
Lautstärke-Dosierung und Störabstand- 
verbesserung in Bereichen kleiner Laut- 
stärke 

е Überlast-Schutzelektronik mit Laut- 
sprecher-Trennrelais 

Außerdem bietet der Receiver GR-555 dem 

Tonband- und Cassettenfreund die Mög- 

lichkeit der unabhängigen Bandaufnahme, 

die bereits auf Seite 3 detailliert vorgestellt 
wurde. 

Ein weiteres »Extra«, das zum hohen 

Bedienungskomfort des DENON-Receivers 

GR-555 zählt, ist die Leistungs- und Pegel- 

anzeige mittels У. U.-Meter. Auf den Seiten 3 

und 10 ist diese Kontrollmöglichkeit näher 

erläutert. 


DENON Receiver GR-535 

Einige konzeptbedingte Unterschiede zwi- 
schen den Modellen GR-555 und GR-535 
bestehen nur im UKW-Empfangsteil, in der 
Auslegung der Klangeinsteller und in der 
Leistung des Endverstärkers. 


Empfangsteil/Tuner 

Das Eingangs- und Mischteil dieses Recei- 

vers ist mit einem 

@ Präzisions-Vierfach-Drehkondensator 
ausgestattet. 

Im Zwischenfrequenz-Verstärker sorgen 

@ 4 Stück zweielementige Bandfilter für 
extrem hohe Trennschärfe und phasen- 
reine Signalaufbereitung. 

Darüber hinaus wird auch bei diesem Gerät 

wie beim Modell GR-555 das Prinzip des 

Ф FLL-Schalterdekoders zur Rückgewin- 
nung der Stereo-Information aus dem 
empfangenen UKW-Signal angewandt. 


Verstärkerteil/Amplifier 

Ф Die Sinus-Ausgangsleistung liegt beim 
Modell GR-535 bei 2х 100 Watt (4 Ohm). 
Im Bereich der Niederfrequenz-Signal- 
aufbereitung hat DENON auch hier auf 
die Vorzüge von 

Ф Fräzisions-Rastenschaltern zur Klang- 
einstellung nicht verzichtet. 

@ Selbstverständlich bietet auch das Recei- 
ver-Modell GR-535 die Möglichkeit, 
unabhängig von der jeweils abgehörten 
Programmquelle Bandaufnahmen vorzu- 
nehmen. 


DENON HIH-BAL 
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Das eindeutige Konzept dieser HiFi-Bau- 
stein-Kombination lautete: Ein preis- 
günstiges Tuner/'Verstärker-Paar, das alle 
wichtigen Forderungen einer Steueranlage 
optimal erfüllt. Mit anderen Worten: 
Spitzenqualität auf das Wesentliche be- 
schränkt! Daß diese Erfolgsformel realisiert 
werden konnte, beweisen die technischen 
Details und Daten der beiden Geräte, deren 
Design die Grundzüge der typischen 
DENON-Linie aufweisen. Klare Gliederung 
der Frontplatte, funktionsgerechte Bedie- 
nungselemente, mechanische Präzision, 
die man sehen und greifen kann... 


Tuner TU-332 

Der UKW-Stereo-Tuner meistert aufgrund 

seiner exzellenten Eigenschaften selbst 

schwierige Empfangssituationen (und gibt 
sich notfalls auch mit bescheidenen 

Antennenverhältnissen zufrieden). Durch 

klaren Verzicht auf den meist wenig be- 

nutzten Mittelwellen-Bereich wurde die 

UK\W-Empfangsqualität besonders ange- 

hoben. Die Übertragungsdaten des Tuners 

TU-332 sind mit Geräten der absoluten 

Spitzenklasse vergleichbar. 

Informationen für den technisch 

interessierten HiFi-Freund 

Ф Ein б elementiges, phasenlineares 
Keramik-Filter im Zwischenfrequenz- 
Verstärker in Verbindung mit einem LC- 
Kreis ѕогаї für sehr аше Selektivität (75 dB). 

Ф Das weitverbreitete PLL-Verfahren wird 
auch beim TU-332 angewandt, um das 
senderseitige Multiplex-Signal zu ent- 
schlüsseln. 

@ Ausgewählte Bauelemente auf der Nieder- 
frequenz-Seite des Gerätes gewährleisten 
eine lineare Übertragungscharakteristik 
und einen geringstmöglichen Klirrfaktor. 
Der Fremdspannungsabstand erreicht 
die hervorragenden Werte von 75 dB 
(Mono) und 65 dB (Stereo). 5 

Ф Besondere Qualitätsmaßstäbe gelten 
bei kritischen Bauteilen (Spulen, 
Einstellwiderstände etc.) und im gesam- 
ten Bereich der mechanisch wirkenden 
Bedienungselemente. 


Verstärker PMA-232 

Neben der hohen Sinus-Dauerleistung (2x 
40 Watt im Bereich von 20-20000 Hz] stehen 
enorme Musikleistungs-Reserven von 120 
Watt zur Beschallung auch größerer 

Räume zur Verfügung. Weit mehr, als Sie 
unter normalen Umständen benötigen. 
Trotzdem istes beruhigend, bei tempera- 
mentvollem »Musikhören« und typischen 








Programm-Spitzen - sei es Pop oder 
Klassik — nicht besorgt an den strapazierten 
Verstärker denken zu müssen. Außerdem 
hat die DENON-Steuereinheit spezielle 
Anschlüsse und Schaltmöglichkeiten, die 
ihre »schlummernde Kraft« auch anderen 
Räumen zugänglich machen. Denken Sie an 
HiFi in der gemütlichen Wohnküche oder im 
Schlafraum! Wesentliche Konstruktions- 
merkmale des PMA-232 sind darauf aus- 
gerichtet, eine wechselseitige Beeinflus- 
sung der beiden Stereo-Kanale auszuschal- 
ten. Ergebnis: äußerst geringes Über- 
sprechen - oder musikalisch gesehen — 
große Durchsichtigkeit des Klangbildes 
und hohe Natürlichkeit der Stereo- 
Wiedergabe. 

Der Anschluß und die Installation sowohl 
des Verstärkers als auch des 

Tuners werden durch die vollständige 
Schutzisolierung der Geräte erleichtert. 

Es entfällt die bei hochwertigen HiFi- 
Geräten mit Ganzmetall-Gehäusen oft 
anzutreffende, dreiadrige Anschlußleitung. 
DENON-Geräte entsprechen den geltenden 
nationalen und internationalen Bestim- 
mungen über elektrische Sicherheit. 


Die Technik des Verstärkers 

DENON PMA-232 

е Wie bei Modellen der internationalen 
HiFi-Spitzenklasse ist der Endverstärker 
des PMA-232 mit komplementär-symme- 
trischen Epitaxial-Planar-Leistungs- 
transistoren bestückt. 

@ Weitere Merkmale seiner Schaltung: 
direkt gekoppelte Differential-Treiber- 
stufen undein hochstabiles überdimen- 
sioniertes Netzteil für symmetrische 
Spannungsversorgung. 

Ф Der Klirrfaktor des Endverstärkers liegt 
mit 0,08 % (20-20 000 Hz) um eine Grö- 
Benordnung niedriger als bei den meisten 
Geräten dieser Klasse. 

® Der dreistufige Phono-Entzerrer arbeitet 
mit einer Emitter-zu Emitter-Gegen- 
Kopplung. 

Vorteile: erweiterter Dynamik-Bereich, 
äußerst geringer Klirrfaktor, unübertroffe- 
ne Wiedergabetreue. 

в Schaltbare Höhen- und Tiefeneinsteller 
mitelektrisch exakter Mittenstellung 
(linearer Frequenzgang) sind ein be- 
sonderes Qualitätsmerkmal des PMA-232. 
Ө Zur Korrektur fehlerhafter Programm- 
quellen ist еіп steilflankiges Rumpelfilter 
vorgesehen. Es unterdrückt störende 
Modulationen unterhalb 30 Hz mit einem 
Abfall von 12 dB pro Oktave. 











TUNER TU-355 


Die außergewöhnliche Empfangsleistung 
des TU-355 ist abgestimmt auf die Епог- 
dernisse im dicht besiedelten Mitteleuropa 
mit seinem weit ausgebauten UKW-Sen- 
dernetz im 100 kHz-Raster. Ein frequenz- 
linearer Fünffach-Drehkondensator führt zu 
einer Ablesegenauigkeit von 100 kHz auf 
der hochpräzisen Trommelskala des DENON 
TU-355. 

Die Hochfrequenz-Vorstufe arbeitet als ab- 
gestimmter Verstärker mit einem extrem 
rauscharmen DUAL САТЕ MOSFET auf ein 
ebenfalls abgestimmtes Dreikreis(!)-Band- 
filter. Die damit erreichte Selektion hält un- 
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erwünschte Signale von dem nachfolgen- 
den MOSFET-Mischer fern und verhindert 
u.a. Kreuzmodulations-Störungen. 

Durch gezielte konstruktive Maßnahmen 
wurde eine praktisch vollkommene Tempe- 
raturunabhängigkeit des UK\W-Empfangs- 
teils erreicht, so daß einmal eingestellte 
Stationen absolut stabil und technisch op- 
timal empfangen werden. Der Zwischenfre- 
quenz-Verstärker des TU-355 ist zweifach 
vorhanden, um jede der ihm zufallenden 
Aufgaben optimal zu bewältigen. Der Haupt- 
Verstärkerzweig für die eigentliche Signal- 
Aufbereitung ist ein mit integrierten Schal- 
tungen (ICs) bestückter Differenzverstärker, 
dessen Selektion mittels vier zweielementi- 


gen Keramik-Filtern erzielt wird. Der Hilfs- 
Verstärkerzweig liefert das Bezugssignal 
für mehrere Funktionen: Rauschsperre, 
Stereo-Umschaltung, Feldstärke-Anzeige 
und Multipath-MeRBausgang. 

Einzigartiger Bedienungskomfort und viel- 
seitige Kontrollmöglichkeiten durch einge- 
baute Meßinstrumente. 

Der TU-355 ist mit zwei Präzisions-Pegel- 
messern und einem Mittenanzeigeinstru- 
ment ausgestattet. Letzteres zeigt die ge- 
naue Abstimmung des gewählten UKW- 
Senders ап. 


Die in Dezibel geeichten Pegelmesser sind 
für drei verschiedene Meßvorgänge um- 
schaltbar: 





1. Modulationskantrolle in % des einge- 
stellten UK\W-(Stereo)-Programms. 

2. Pegel- und Ausgangsleistungsmessung 
des nachgeschalteten DENON Vor- 
Endverstärkers. Meßbereich in 6 Stufen 
zu je 10 dB umschaltbar (Leistungen von 
weniger als 1 mW bis über 100 W pro Ka- 
nal können abgelesen werden). 

3. Feldstärke-Anzeige des gewählten UKW- 
senders. 


Hochleistungsverstärker PMA-255 


Ф Der Hochleistungsverstärker PMA-255 
zeichnet sich durch Vielseitigkeit in den 
Einsatzmöglichkeiten und extreme Zu- 
verlässigkeit im Betrieb aus. Die kraft- 
vollen Endstufen des Gerätes leisten 
2 х 65 Watt im Dauerbetrieb. Sie sind als 
streng komplementär-symmetrische 
Gleichspannungsverstärker ausgeführt 
und mit modernsten, dreifach diffun- 
dierten Mesa-Leistungstransistoren be- 
stuckt. 

© Der Vorverstärker ist іп Bezug auf Rausch- 
freiheit und optimale Übertragungseigen- 
schaften besonders ausgelegt. DerPhono- 
Entzerrer beispielsweise folgt der 
RIAA-Kurve mit einer maximalen Abwei- 
chung von nur + 0,3 dB (!) innerhalb des 
Frequenzbereiches von 30-15 000 Hz. 

Die Vorzüge teuerster Tonabnehmer- 
systeme können also voll genutzt werden. 


8 weitere Ausstattungs- und Qualitätsmerk- 

male, welche die Herkunft des PMA-255 

aus der Studiotechnik erkennen lassen: 

@ Lautsprecherschalter mit4 Wahlmöglich- 
keiten 

Ф Höhen- und Tiefeneinsteller mit Ргагі- 
sions-Stufenschaltern (je 11 Schritte a 
2 ав) 

е Steilflankige Höhen- und Tiefenfilter 
(Butterworth-Filter mit 12 dB/Okt.) 

Ф Hinterbandkontrolle für zwei Tonband- 
geräte 

Ф Kopierschalter für Überspielen von Ton- 
bändern in beiden Richtungen bei gleich- 
zeitiger Hinterbandkontrolle 

Ф Anschluß von Tonbandgeräten wahlwei- 
se nach internationaler Norm (DIN oder 
Cinch) 

Ф Für getrennte Benutzung von Vor- und 
Endverstärker ist die interne Verbindung 
mittels Brückenstecker zu unterbrechen. 


Eine entscheidende Besonderheit der 
Spitzenverstärker PMA-255 (und PMA- 

700 Z, siehe folgende Doppelseite) Ist der 
Pegelschalter für die Aussteuerung der End- 
verstärker (audio muting). Durch ent- 
sprechende Einstellung können hierüber die 
Verstärker-Eigenschaften an die jeweils 
gewünschten Abhör-Bedingungen angepaßt 
werden. Wer mit Zimmerlautstärke hören 
möchte (nach DIN 2x 50 mW), kann die Ver- 
stärkung des Gerätes um 20 dB reduzieren. 
Der Vorteil liegt in einem wesentlich ver- 
besserten Fremdspannungsabstand (HiFi 
bei kleinster Lautstärke!) und in einer be- 
auemeren Dosierbarkeit der einzustellenden 
Lautstärke im unteren Bereich. 


Die DENON HirFi-Bausteingruppen TU-355/ 
PMA-255 und TU-500/PMA-700Z zählen zu 
den wenigen Geräten, die eine eng umrisse- 
ne Spitzenklasse bilden. Daß auch ın dieser 
Kategorie noch Leistungs- und Ausstat- 
tungsvariationen möglich sind, weist auf 
die hohe Flexibilität und das umfassende 
technische 'know how’ von DENON hin. 





STEREE 


Die Kombination der Einzelbausteine führt zu 
einer neuen DENON High Fidelity Steuereinheit! 


SIGNAL 


Ч 
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Das gilt für die beiden Gerätekombinationen 
DENON TU-355/PMA-255 und DENON 
TU-500/FMA-700Z. 

Die in den Tunern zur Feldstärke-Anzeige 
und Modulationskontrolle vorhandenen 
Präzisions-Anzeigeinstrumente sind so ge- 
staltet, daß sie für zusätzliche Überwa- 
chungs-, Meß- und Kontrollaufgaben im 
gesamten Bereich der HiFi-Anlage ver- 
wendbar sind. In Kombination können sie 
miteiner einzigen Schalter-Bewegung als 
universelle V.U.-Meter nutzbar gemacht 
werden (Volume Unit: Lautstärke-Einheit). 
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Dem technisch interessierten Benutzer und 
HiFi-Enthusiast ist mit dieser Einrichtung 
die Kontrollmöglichkeit über den Idealzu- 
stand der Musikreproduktion gegeben. Die 
V.U.-Meter verschaffen gemäß dem Vorbild 
іп der professionellen Technik die Gewiß- 
heit, daß alle Komponenten der Anlage so 
arbeiten, wie es echter High-Fidelity ent- 
spricht. Der Besitzer einer solchen DENON 
Steuereinheit verfügt somit über Möglich- 
keiten, die normalerweise nur Labors und 
Testinstituten zur Verfügung stehen. 
(siehe auch DENON HiFi-Baustein- 
kombination TU-355/PMA-255) 
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Tuner TU-500 


Die zusätzliche Ausstattung, die ihn als 
Spitzen-Modell auszeichnen: 

Der eingebaute Kopfhörer-Verstärker im 
TU-500 ist für alle Arten von nieder- und 
hochohmigen Kopfhörern geeignet und 
verfügt über einen eigenen Lautstärke-Ein- 
steller an der Frontplatte. Damit ist еіп un- 
abhängiges Mithören des UKW-Program- 
mes möglich, auch falls über den Hauptver- 
stärker der Stereo-Anlage gerade eine an- 
dere Programmquelle wiedergegeben wird. 
Große, hell ausgeleuchtete Präzisions-In- 
strumente bestimmen das Design der Front- 
platte. Die Skaleneintetlung ist klar und ver- 
ständlich gegliedert und leicht ablesbar. 


PMA-700 Z 


муу 
TREBLE 


TURNOVEA 


Verstärker PMA-700 Z 


Das besondere Leistungs- und Ausstat- 

tungs-»Plus« des Verstärkers PMA-700 Z: 

@ Die kraftvolle Sinus-Ausgangsleistung 
von2x110(!) Watt schafft beruhigende 
Reserven für temperamentvolles »Musik- 
hören« und für еіп zweites Lautsprecher- 
Paar in einem weiteren Wohnraum. 

Ф Der ungewöhnlich hohe Dämpfungsfak- 
tor (= 100) trägt entscheidend dazu bel, 
daß unterschiedlichste Lautsprecher ıhre 
Eigenschaften auch voll entfalten kön- 
nen. 

Ф Beim РМА-700 2 ist der Direktanschluß 
niederohmiger, dynamischer Tonabnehmer- 
systeme möglich! Der sonst benötigte 





MODE БЫШТАН 
кйш = шт 


MUTIG LOUDNESS DUBEME MONITORA 
тагт 


ТЙЕЧ = 


voor РМА-7002 


Tonfrequenz-Übertrager für diese Ab- 
tastsysteme entfällt dank des hochemp- 
findlichen, niederohmigen Spezial-Ein- 
ganges. 

Ф Die Nullbalance-Einrichtung dient zur 
Überprüfung und Korrektur einer laufen- 
den Stereo-Übertragung auf elektrischem 
Weg. 

Ф Eingangs-Pegeleinsteller für Tonband- 
wiedergabe und AUX, der zusätzlichen 
Anschlußmöglichkeit für weitere Pro- 
grammaquellen (7. В. Fernseh-Ton). 

© Vorwahlmöglichkeiten der Gesamtver- 
stärkung in 3 Stufen zu 10 dB (audio- 
muting). 

Ф Umschaltbare Höhen- und Tiefen- 
einsteller. 
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DETAL 


INFORMATION 


Capture Ratio 

Capture Ratio wird im Deutschen oft als 
Fangverhältnis bezeichnet. Der Zahlenwert 
in dB sollte möglichst klein sein und sagt 
aus, wieviel stärker ein UKW-Sender als ein 
anderer, störender Sender im gleichen Ka- 
nal empfangen werden muß, damit der Stör- 
sender unhärbar wird. 


Differential-Treiberstufe 
Kleinleistungsverstärker, der die zum Be- 
trieb der End-Transistoren benötigte Steu- 
erleistung extrem verzerrungsfrei bereit- 
stellt. 


Dolby 

Ein verbreitetes System zur Rauschvermin- 
derung (wird 2. Т. überwiegend bei НІГі- 
Cassettenrecordern angewandt). Weltweit 
sind Bestrebungen vorhanden, die Vortei- 

le des DOLBY-Systems auch für Stereo- 
Rundfunksendungen zu nutzen. Der DENON 
Receiver GR-555 ist zum Empfang ао!ру!- 
sierter UKW-Sendungen eingerichtet. 


Dreikreis-Bandfilter 

Ein über einen Funffach-Drehkondensator 
abgestimmtes Dreikreis-Bandfilter istein 
entscheidendes Qualitätsmerkmal hoch- 
selektiver und kreuzmodulationsfester 
UKW-Tuner. 


Dual Gate MOSFET 

Modernste Bauelemente zum Einsatz in 
rauscharmen UKW-Verstärkerstufen (МО5- 
РЕТ = Metal-Oxyde-Silicon-Field-Effect- 
Transistor). 


Emitter-zu Emitter-Gegenkopplung 

Über mehrere Verstärkerstufen hinweg wirk- 
same Signal-Rückführung, die zur Verrin- 
gerung von Verzerrungen und zur Entzer- 
rung des Frequenzganges dient. 


Endverstärker-, komplementär-sym- 
metrisch 

Fortschrittliche Schaltung speziell gepaar- 
ter Transistoren für die Verwendung in HiFi- 
Leistungsverstärkern. 


:Musik und Sprache: sind emotionelle, in 
tiefe seelische und geistige Bereiche ein- 
dringende Erlebnisse! – Und dennoch ist zu 
ihrer Übertragung mathematisch-exakte 
komplizierte Technik notwendig. Das heißt, 
bei der Darstellung hochwertiger HiFi-Ge- 
räte fallen technische Begriffe, die einer- 
seits dem Musikliebhaber nicht immer ver- 
ständlich sind, zum anderen aber meist be- 
sondere Qualitätsmerkmale darstellen. Und 


darüber sollte der Interessent selbstver- 
ständlich informiert werden! 


Die nächsten zwei Seiten erläutern Ihnen 
deshalb eine Reihe von Fachbegriffen und 
technischen Details so klar wie möglich — 
machen auf die neuen DENON PCM-Schall- 
platten aufmerksam und durchleuchten die 
DENON-Receiver und Bausteine bis ins De- 
tail: in Form von technischen Daten. 


PCM-SCHALLPLATTEN VON DENON 





Das Markenzeichen und das Symbol der 
DENON-PCM-Schallplatten signalisieren: 
Hier wird ein völlig neues Aufnahmeverfah- 
ren angewandt, das als Pulse Code Modu- 
lation (PCM) bekannt geworden ist. 


Die einzelnen Schritte des PCM-Aufnahme- 
verfahrens 


Ф Zerlegung der elektrischen Wellenform 
des Musik-Signals in Digital-Impulse 

Ф Aufzeichnung auf breitbandige Video- 
Recorder 

в Studio-Arbeiten (Kopieren, Schneiden, 
Mischen) 

е Rückwandlung der PCM-Signale in elek- 
trische Schwingungen 

е Herstellung der Schallplatte über mo- 
dernste, verzerrungsfreie Schneidever- 
fahren (7. В. Tracing Simulator, halbierte 
Schneidegeschwindigkeit usw.) 


Da sich digitale Impulse im Studio bearbei- 
ten lassen, ohne daß Rauschen oder Ver- 


zerrungen auftreten, ist das Ergebnis eine 
Schallplatte, die sich durch außergewöhn- 
lich hohe Dynamik, ein brillantes Klangbild 
und durch extreme Störfreiheit auszeich- 
net. 

Hören Sie sich die »Neuen von DENON: bei 
Ihrem Fachhändler an und lassen Sie sich 
dort über das Repertoire der PCM-Schall- 
platten informieren. 





Epitaxial-Planar-Transistoren 

Nach einem bestimmten Herstellungspro- 
zei gefertigte Transistoren zum Einsatz in 
Leistungsverstärkern. 


Keramik-Filter 

Passive Bauelemente eines UKW-FM-Tu- 
ners. Die Qualität und die Eigenschaften 
der Keramik-Filter bestimmen entschei- 
dend die Trennschärfe und Wiedergabe- 
qualität des Empfangsgerätes. 


Kreuzmodulation 

Der Empfang eines eingestellten Senders 
wird durch die Modulation eines anderen, 
starken Senders gestört. Kreuzmodula- 

tion ist auf unzureichende Großsignalfestig- 
keit eines UKW-Tuners oder Gemeinschafts- 
antennenverstärkers zurückzuführen. 


LC-Kreis 

Selektion und Übertragungsqualität eines 
UKW-Tuners werden durch verschieden- 
artig aufgebaute Schwingkreise be- 
stimmt. LC-Kreise enthalten abstimmbare 
Spulen und Kondensatoren. 


Loudness 

Schaltbare Korrektur für die Lautstärke-Ein- 
stellung. Bei kleinen Abhörlautstärken wer- 
den zum Ausgleich der Eigenschaften des 
menschlichen Ohres die hohen und tiefen 
Töne leicht angehoben. 


Mesa-Transistoren 

Transistoren, die nach einem speziellen Her- 
stellungsverfahren gefertigt sind. Ihre Vor- 
teile liegen besonders im Bereich der Be- 
triebssicherheit, der Belastbarkeit und der 
hohen Grenzfrequenz. 


Multipath-Meßausgang 

Reflexionen und Brechungen bei der Aus- 
breitung von ultrakurzen Rundfunkwellen 
führen oftmals zu Mehrfachempfang ein- 
und desselben Signals (Multipath). Der 
Fachmann analysiert am Multipath-Meß- 
ausgang die möglichen Qualitätseinbußen. 


Multiplex-Signal 

Dieses vom UKW-Stereo-Rundfunksender 
ausgestrahlte, verschlüsselte Mehrfach- 
signal enthält die Informationen des linken 
und rechten Stereo-Kanals sowie den so- 
genannten Pilotton. 


PLL (Phase Locked Loop) 

Modernes Verfahren zur präzisen Regelung 
von Schwingungsvorgängen in der Elektro- 
nik. 


RIAA-Kurve 

Seit etwa 15 Jahren weltweit eingeführt, 
gibt die RIAA-Kurve die sogenannte Аш- 
nahme-Vorverzerrung und Wiedergabe- 
Rückentzerrung bei der Schallplattenher- 
stellung an. Eine möglichst exakte Wieder- 
gabe-Entzerrung nach RIAA ist die Voraus- 





Receiver, Tuner,Verstärker 


VERSTÄRKERTEIL 


GR-555 GR-535 










































































Sinus-Ausgangsleistung ап 4 Ohm 2x 150 W 2x 100 W 24 
bei 1000 Hz ап 8 Ohm 2x100W _ 2x 75W 
Sinus-Ausgangsleistung an4 Ohm 2х 120% 0. "| 2х 80W 
(20-20 000 Hz) an8 Ойт _ 2х ВМ 2х 60W 
Musikleistung ап 4 Ohm ах 180 W оёх 130 W 
ап 8 Ohm 2 х 120 W 2х ЭОМ 
_Küirrfaktor (über alles =0,1% =0,1% 
_ intermodulation _ =01% _ | 501176 мын 
 Dämpfungsfaktor (8 Ohm) = == ee 0 
Frequenzgang bei 1 М (—1 dB) з Hz- 100 kHz з Hz - 100 kHz 
Leistungsbandbreite | 5Hz- 60KkHz __| ЗН2- 60 КН2 
" Übersprechdämpfung (Phono, über alles) = 70 dB = 7048 
_Fremdspannungsabstand (PHONO magn.) _ = 75 08 = 7598 
_ Fremdspannungsabstand (AUX, ТАРЕ) = 95 08 | =95dB 





Eingangsempfindlichkeit und -Impedanzen. 
РНОМОІ 
РНОМО ІІ 
TUNER 
AUX | 
AUX Й. 
ТАРЕ! 
ТАРЕ II 
_ Höheneinsteller 
Höheneinsteller umschaltbar auf 
_ Tiefeneinsteller 


Tiefeneinsteller umsc haltbar auf 
 Rauschfilter 
_ Rumpelfilter 
Leiseschalter (audio muting) 


_ ТопБапд- -Anschluß 




















TUNERTEIL 


_IHF-Empfindlichkeit (75 Ohm) _ 
DN- Empfindlichkeit (26 dB, 75 Ohm) 


Tr Шал ta р 


DIN-Empfindlichkeit (30 dB, 75 Ohm) о 


__ Ведгепғег-Еіпѕаїг (75 Оһт) 
ee -Einsatz 73 Ohm 





STEREO 
_ AM-Unterdückung 
Nebenwellenfesti tigkeit 
Trennschärfe (IHF) 








_Spiegelfrequenz-Unterdrückung = 11048 23 120 


ZF-Unterdückung 


Capture Ratio 
Pilotton- und Hilfsträgerunterdrückung _ 


" Klirrfaktor Mono (Stereo) | 


5 | 0.15 % й 
Frequenzgang 20-15 000 Hz + 0,2/-1,5 dB 


_ Übersprechdämpfung (1000 На) |. 
_NF-Ausgang 


Allgemeines 


Netzanschluß 
_ Leistungsaufnahme Leerlauf (Vollast) __ 
Abmessungen (Вх Нх Т) тт č 
Gewicht о. 
Ноігдећаиѕе 















































setzung für naturgetreue Schallplattenwie- 
dergabe. 


Rumpeliilter, steilflankig 
Korrektur-Einrichtung für nicht einwand- 
freie Programmquellen. Unerwünschte Ge- 
räusche im Bereich tiefer Töne werden so 
unterdrückt, daß das Nutzsignal nicht oder 
möglichst wenig beeinträchtigt wird. 


Spiegelfrequenz-Unterdrückung 
Spiegelfrequenzen machen sich u. U. als un- 













2,3 mV /47 КОҺт 
| | 2, З тм/47 КОбт 


2.3 mV/47 КОнт 


2.3 mW/47 kOhm 


























СНК 


| 135 тм/100 kOhm | 135 тм/100 kOhm 
135 т\№/100 kOhm 135 mV/100 kOhm ___ 
135 т№/100 kOhm 135 mV/100 КОһт 


+ 10 08/10 kHz + 10 dB/10 kHz 


E: ET 
+ 10 dB/100 Hz 


+10 9 Н. 


+ 10 dB/100 Hz 

= 7 kHz (6 dB/Okt.) 

15 На (12 0B/Okt) 
-2048: 048 о. 


15 ЗҮЙР “88/Окт ) 


-2048048 .. 
DIN und CINCH (је 2 











DIN und СІМСН ўе2) |) це 2) 











0,6 май 0,9 uWolt 
0,6 „Volt 1,0 „Volt 
"0,7 мон. 1.2 uVolt 
0,5 „Volt _ | 0,8 uVolt а= 
10 имо? Бимон 
| 10 uVolt 5 „Volt 4 > 
і 30 мой 5 Ўв: i Ber 40: Volt 5 34 05 
= 75 dB = 7048 
= 70 dB | =65dB P * 
- 60 dB 2 55 88 
110 dB 90 ав 
- 80 dB = 80. dB 
= 110 dB = 85 dB 
= 110 dB : = 954В. ` 
1048. 1,7 dB 
| = 6548 = 6548 
0,2% 0,1 2 (0.15 56) 
-02/-1548 
| “4548 = 4008 
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220450 Hz 


220 М/50 HZ 


40 (550) Watt _ 
518 х 178x383 _ 













ТЕ «383 
19,5 к Е 


serienmäßi 






serienmaßi 





erwünschter Empfang von Rundfunk- und 
Flugfunk-Sendern im UKW-Bereich stö- 
rend bemerkbar. Eine möglichst hohe Spie- 
gelfrequenz-Unterdrückung sichert Stör- 
freiheit. 


Тгасіпа Simulator 

Der rechnergesteuerte Tracing Simulator 
kompensiert bereits beim Schallplatten- 
schnitt bestimmte Verzerrungen, die durch 
unvermeidbare Abtastfehler bei der Wieder- 
gabe der Platte entstehen. 










N ZAHLEN 


TU-500 РМА-7007 Т0-355 PMA-255 TU-332 PMA-232 


2x 110W 








тага ў ee 





ну: 2: а а начна: араара | 
8 Hz- 150 kHz за ГОНЕ ТО КНЕ р = Se Нізіны, 
Энош | 00000000 : er 2- 60kHz 
l 
65 dB 


E “7048 : ратар ай 
= je С“ ыны 


= чаў расе 


2,3 mV/47 kOhm 


200 тм/100 kOhm г — 140 mV/80 кОпт 






| 3.2 тм/47 kOhm 
[032 mv/150 Огт 
| 320 mV/100 kOhm 







с ССІ 1320 mV/50 kOhm [ o над Г нөн _ 
320 mV/100 кОһт Е: а 200 тУ/100 kOhm Fu] 
320 тм/50 kOhm 200 mV/100 kOhm | | |:140тм/80КОйт 





320 mV/100 kOhm | солулоокот Fe талт 
+ 10. 48/10 kHz + 10 48/10 kHz | ашы 


“3 1048/100Н2 _ + 10 dB/100 Hz | dB (100 Hz 





Е1048/50Н? 6 na ee 
3 kHz (18 dB/Ökt) 9 kHz (12 dB/Okt.) 

40 Hz (18 dB/Okt. 

-20 dB, 0 08 


DIN und CINCH (је 2 








0,6 uvolt 
0,6 Volt D Fe] 

0,7 uVolt 0, ЁС жер 

Иа 2... Fern 0,5 uVolt 

10 „Volt | : | 
N нан | | 
30 uVolt 
= 75 dB = 75 dB 
= 65 В > 
=60.dB : = 55 dB 









































0,15 % (0,2 %) 0,15% (0,2 %) учы ORTE 
+.0.2/—1,5 dB | , і + 0,5/’-3 dB 
= 45 dB | = М = 4006 





bis 1000 т\№/200 Ohm Я Ў 1350 тү/1,6 КОһт 











220/240 У. ОН 110/220/240 V, 50/60 Hz 220/240 V, 50/60 Hz 220/240 V, 50/60 Hz 220/240 V, 50/60 Hz 
15Май _ 25 (480) Watt 16Watt о. 18 (370) Watt | 16 Watt о. 
430 х 140 х 350 430х140х350 | | 396x147x281 396 х 147 х 281 396 х 147 х 281 

8.5 kg | |... шарыг БЕН 25 Arme - [Эка | | 


serienmäßig | serienmäßig auf Wunsch | auf Wunsch аи Wunsch “аш Wunsch 
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im BOLEX-HiFi-Programm 


BOLEX GMBH Foto · HiFi - Audiovision 
Oskar-Messter-Straße 15 · 8045 Ismaning б. München 


Telefon (089) 96991 DENON/S 1D- 3/77 · 20 · Bie - Änderungen vorbehalten 
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